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TAŞOVAMIZ  YASTA.  BU  SABAH  HALKIMIZ,  ÇOK  SEVDİĞİ  BİR 
DEĞERİNİ  KAYBETTİ  .  HAMİT  DİNÇEL  VEFAT  ETTİ. 

02/04/2004  Cuma  Günü,  Karın  bölgesindeki  bir  damarın  çatlamasından  dolayı . 
Istanbulda  ameliyeta  alman  Hamit  Dinçer  ,  ameliyettan  sonra  yoğun  bakıma  girdi. 
Doktarlarm  tüm  müdahalelerine  rağmen  kurtarılamayan,  Taşovamızm  en  çok  sevilen 
esnaflarından  Hamit  Dinçer  bu  sabah  hayata  gözlerini  kapadı.  Cenaze  töreni  07/04/2004 
tarihinde  yani  yarın  yapılacak.  Merhuma  Allahtan  rahmet ,  kederli  ailesine  sabırlar 
diliyoruz. 
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